Ferdynand Wereszczyński 


urzędnik c. k. kolei skarbowych 


przeżywszy lat 49, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, dnia 15 
Lipca 1887 roku zakończył doczesne życie. 


Pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Znajomych i Kolegów zmarłego na obrzęd pogrzebowy, mający 
się odbyć w Niedzielę dnia 17 b. m. o godzinie 4 popołudniu, z Zakładu klinicznego wprost na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


W drukarni Związkowej w Krakowie ulica :w. Jana Nr. !3. 


